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ERRATA AU MEMOIRE 

LES 

PHEIDOLE du groupe MEGACEPHALA 

(FORMICIDAE) 

PAR 

C. EMERY 



Dans I'etude publide sous le titre : « Les Pheidole du groupe 
Megacephala », dans le tome IV de la Revue Zoologique Afri- 
caine (pp. 223-250, d^cembre 19 15), il s'est malheureusement 
gliss^ une grave erreur d'impression, qu'il importe de rectifier : 

Le cliche insere a la page 227 devait, en realite, se 'trouver a la 
page 239 : il repr^sente la ssp. pusilla et non pas la s?,Tp. pallidula; 
inversement, le cliche place h la page 239 devait prendre place k 
la page 227 et figure la ssp. pallidula et non la ssp. pusilla. 

Pour mettre les choses au point, nous reproduisons ci-dessous 
les deux cliches en question, en les accompagnant chacun de la 
l^gende qui s'y rapporte en realite. 




Fig. I. — Ph. pallidulla pallidula : tetes de 2j. de diiferentes tallies, a, et de 
dejx ^, i, c : I, var; Iristis; II, III, IV, forrr^|Mique d'ltalie; IV et i appar- 
tenaient a la fourmiliere naissante decrite dil|Pl'introduction de cette etude. 
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Fig. 5. — Ph. megacephala pusilla : a. I, grand 2J. de I'Antille Saint -Thomas ; 
II, 2j. moyen de Madere; III, petit 2j. deTeneriffe; b deux q extremes de 
var. spinosa de Madagascar. 



Notons encore les errata suivants : 



Page 223, ligne 3 a partir du bas : au lieu de « a », lisez « ait ». 

Page 233, dans la legends de la figure 4, derniere ligne : au lieu de <i. c^, 
d, e », lisez « c'^; de ». 

Page 242, dans la'legende de la figure 7 : au lieu de « Petit 1\. », lisez 
<r"5~pe't'if 2jr"». 

Page 245, dans la legende de la figure 9, 2" ligne : au lieu de « II », lisez 
« III », 



